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Plasmacluster 


高 濃度 * 
プラ ズ マ クラ スタ ー 25000 


この 製品 の 性 能 ・ 機 能 を 十分 に 発揮 させ て 、 ま た 安全 を 確保 
する た め に 、 正 し い 据 え 付け 工事 が 必要 で す 。 
据え 付け 工事 前 に この 工事 説明 書 を 必ず お 読み くだ さい 。 

ご 使用 の 前 に 、「 安 全 上 の ご 注意 ] を 必ず お 読み くだ さい 。 
この 工事 説明 書 は 、 い つ で も 見 る こと が で きる 所 に 必ず 保存 


s の へ 
し で く き WW 
お 客 様 へ 
当 技 術 マ ー ク の 数 字 は 、 こ の 商品 を の 部 屋 の 壁 の R 
天 、 床 上 か ら 高 さら rm に 配置 し て 、 過 屋 「 色 | 軍 暫 時 に 調 e この 製品 の 取付 工事 は 、 必 ず 販 売店 また は 専門 業者 
度 プ ラズ マク ラス ター25000 適 用 床 面 積 の 部 屋 中 央 付近 ( 床 に 依頼 し て くだ さい 。 


上 か ら 高 さ 1.2m) の 地点 で 測定 し た 、 空 中 に 吹き 出さ れる 
1cm3 当 た り の イオ ン 個 数 の 目安 で す 。 


販売 店 様 へ 


プラ ズ マ クラ スタ ー ロ ゴ お よび @ 取付 工事 が 終了 し まし た ら 、 本 工事 説明 書 を お 客 様 
プラ ズ マ クラ スタ ー、 Plasmacluster は 、 へ お 渡し くだ さい 。 な お ( 同 梱 の ) 取 扱 説明 書 、 お よび 
シャ ー プ 株 式 会 社 の 登録 商標 で す 。 保証 書 ・ 付 属 品 も 必ず お 客 様 に お 渡し くだ さい 。 

に x 


安全 上 の ご 注意 必ず お 守り くだ さい 


人 へ の 危害 、 財 産 へ の 損害 を 防ぐ た め 、 お 守り いた だ く こ と を 説明 し て いま す 。 


画 誤 っ た 使い か た で 生じ る 内 容 を 次 の よう に 区 分 し て 、 脅 お 守り いた だ く 内 容 の 種類 を 次 の 図 記号 で 
説明 し て いま す 。 説明 し て いま す 。 


[死亡 また は 重傷 を 負う お それ が QO し て は いけ な いこ と 。 
ある 」 内 容 。 ー 


「 軽 傷 を 負う 、 ま た は 財産 に 損 ( め ⑰ た で 
を 受け る お それ が ある 」 内 容 NS 


この 表示 を 無視 し て 誤っ た 取り 扱い を する と 、 人 が 死亡 また は 重傷 を 負う お それ が 
ある 内 容 を 示し て いま す 。 


人 @ 改 造 し た り 、 部 品 を 変更 し て 使う こと は 絶対 し な い 落下 、 感 電 、 火 災 の 原因 。 
人 @ 機 器 に 他 の 荷重 を か け な い 落下 、 感 電 、 焼 損 の 原因 。 
0 交流 100V 以 外 で は 使わ な い 電源 周波 数 は 50Hz、60Hz 共 用 で す 。 間 違っ て 使用 する と 短 寿命 、 火 災 の 原因 。 


念 据 え 付 け は 、 お 買い あげ の 販売 店 、 ま た は 専門 業者 に 依頼 する 

ご 自分 で 据え 付け 工事 を され 不備 が ある と 、 落 下 や 感電 、 火 災 の 原因 。 

信 据 え 付け 工事 部 品 は 、 必 ず 当 社 付属 部 品 、 お よび 指定 の 部 品 を 使用 する 

当社 指定 部 品 を 使用 し な いと 、 落 下 、 水 漏れ や 、 炊 災 、 感 電 の 原因 。 

借 据 え 付 け は 、 重 量 ( 約 9.1kg) に 十分 に 耐え る 所 に 確実 に お こ な う 

強度 の 不 十分 な 所 や 取り 付け が 不 完全 な 場合 は 、 落 下 な ど に より 、 ケ ガ の 原因 。 
人 @ 地 岩 に 備え 、 所 定 の 据え 付け 工事 を お こ な う 

据え 付け 工事 に 不備 が ある と 、 転 倒 な ど に よる 事故 の 原因 。 
借 据 え 付 け 工事 は 、 こ の 工事 説明 書 に 従っ て 確実 に お こ な う 
据え 付け 工事 に 不備 が ある と 、 落 下 、 感 電 、 火 災 の 原因 。 
念 据 え 付け 工事 は 必ず 二 人 以上 で お こ な う 思わ ぬ 事 故 の 原因 。 
信 据 え 付 け 工 事 は 不安 定 な 足場 で 作業 し な い 転落 や 落下 に よる けが の 原因 。 
人 @ 電 源 コ ー ド や 本 体 を 濡れ た 手 で 触れ な い 感電 、 故 障 の 原因 。 
信 電 源 コ ー ド を は さん だ り 、 ネ ジ な ど で 傷 つけ な い 電源 コー ド が 傷つく と 、 火 災 、 感 電 の 原因 。 
電源 プラ グ を 差し 込む 際 は 、 電 源 プ ラグ だ け で は な く コ ン セ ント 側 に も ホコ リ の 付着 、 詰 まり 、 
が た つき が な いこ と を 確認 し 、 丸 の 根本 まで 確実 に 差し 込む 

ホコ リ の 付着 、 詰まり 、 が た つき が ある と 、 感 電 、 火 災 の 原因 。 コン セン ト に が た つき が ある 場合 は 、 交換 し て くだ さい 


人 4 注 エエ この 表示 を 無視 し て 誤っ た 取り 扱い を する と 、 人 が けが を し た り 財 産 に 損害 を 受け 
4N: ハハ 


る お それ が ある 内 容 を 示し て いま す 。 


⑧ 本 製品 は 一 般 屋 内 用 で す 。 次 の 場所 に は 設置 し な い 
QO ・ 直射 日 光 が 当 た る 場所 。 ・ 水 が か か っ た り 湯 気 が 当 た る な どの 湿気 の 多い 場所 。 
・ 食用 油 な ど 油 成分 が 浮遊 し て いる 場所 。 ・ 激 し い 振 動 の ある 場所 。 
・ 可 燃 性 爆発 性 ガス が ある 場所 。 
・ 硫黄 系 ガス 、 塩 素 系 ガス 、 酸 、 ア ルカ リ 等 、 機 器 に 影響 する 物質 の 発生 する 場所 。 
・ フ ッ 素 樹脂 や シリ コー ン を 配合 し た スプ レー や 化学 薬品 を 使う 場所 。 
発熱 、 発 火 、 故 障 の 原因 。 


候 吸 込 口 や 吹出 口 を も の で ふさ が な い 故障 、 破 損 の 原因 。 
@ フ ィ ル ター を は ず し て 使わ な い 製品 内 部 に 異物 が 入り 、 次 災 、 感 電 、 故 障 の 原因 。 


(① ゆ る 取付 ネジ は 、 確 実に 締め 付け る 変形 、 破 損 、 落 下 の 原 因 。 


@ 高 所 作業 の 際 、 安 全 帯 の 着用 や 安全 な 定 場 の 使用 な ど 転 沙 防止 対策 を 実施 する 転落 や 落下 に よる けが の 原因 。 
0 手袋 を 着用 し 工事 を お こ な う けが の 原因 。 
⑧ 本 製品 は 決め られ た 使用 条件 (周囲 温度 0C~35C) で 使用 する 火災 、 故 障 、 破 損 の 原因 。 


本 体 ・ 付 属 品 


440mm 


178mm 
(突起 部 含む ) 


取り 付け 作業 を お こ な う 前 に 確認 し て くだ さい 。 


. B50mm 


名 再 守 ・ 英 赴 ヽ 装 COGT 陸 


回 
壁掛 け 金具 ※ 壁 側 金具 取付 ネジ は 同 梱 し て いま せん 。 


壁掛 け 金 具 ( 壁 側 ) 壁掛 け 金 具 ( 本 体側 ) SS お 


(mm 4 本 


工事 説明 書 1 部 


その 他 ・ 付 属 品 


リモ コン / べ へ 、 リモ コン ホル ダー 乾電池 ( 単 4 型 ) リモ コン ホル ダー レン 
/ 取付 ネジ 2 本 


取扱 説明 書 1 部 
保証 書 1 部 


1 設置 基準 (推奨 ) 


本 製品 の 適用 床 面積 は 約 65ma( 約 15 畳 ) で す 。 前 面 バ ネル の 上 下 よ り 室 内 の 空気 を 吸込 み 、 左 右前 3 方 向 に 
プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン を 含む 風 を 吹出 す 構造 と な っ て いま す 。 
プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン が 均一 に 分 布 す る よう に で きる だ け 壁 の 中 央 付近 に 設置 し こく だ さい 。 


適用 床 面積 : 約 G5m2( 約 15 畳 )、 天 井 高 さ で (て 3.0m) 


空気 
清浄 機 


っ: 
3.0m 以 下 


上 か が からみ た 図 横 か ら み た 図 


※ 実 際 の イオ ン 濃度 や イオ ン が 届く 男 囲 、 除 菌 浄 化 効果 は 、 お 部 屋 の 状況 や 使い か た に よっ て 異な り ま す 。 


a 取付 寸法 図 


130.5mm 389mm 130.5mm [110]mm 以 上 
| は な す 


30mm | 25mm 


ネジ 止め の 
推奨 個所 


製品 外形 寸法 
440mm 


[300]mm 以 上 は な す 製品 外形 寸法 650mm 


※ 本 体 が か ら コ ン セ ント まで の 長 さ を 測定 し て お いて くだ さい 。 
※ 電 源 コ ー ド の 長 さ は 、 約 ら .5m で す 。 


ECR WE 


ら ペ ー ジ の 「 安 全 上 の ご 注意 」 と 下記 の 項目 に 注意 し て 、 お 客 様 の 同意 を 得 て 、 据 え 付 け て くだ さい 。 


@ 吸込 口 : 吹 出口 付近 に 障害 物 が な く 、 部 屋 全体 に e 蛍光 条 、 白 熱 灯 か ら で き る だ け 離 れ た と ころ 
風 が 行き 渡る の と ころ (リモ コン 使用 時 、 電 子 式 瞬間 点灯 方 式 (ラピッド 
e 据え 付け - サ ービス 時 の 作業 スペ ー ス が 確保 で きる スタ ー ト 方 式 )、 ま た は イン バー タ 方 式 の 常光 灯 
と ころ を 付け た 部 屋 で は 、 リ モコ ン が 正常 に 動作 し な 
e 定期 的 な フィ ルター 清掃 や プラ ズ マ クラ スタ ー いこ と が あり ます ) 
イオ ン 発 生 ユ ニッ ト の 交換 等 の メン テ ナ ン ス が e 運転 音 や 振動 が 増大 し な いと ころ 
で きる と ころ e 吹出 口 が 火災 報知 機 か ら 1.5m 以 上 離れ た と ころ 
e 製品 重量 に 十分 に 員 える 誠 度 の ある と この 吹出 す 風 が 直接 火災 報知 機 に 当たる 場合 は 、 
e 高周波 を 発生 する 機器 や 、 精 密 機 器 が な いと ころ ルー バー の 角度 を 調節 し て 、 風 が 当たら な いよ う 
(誤動作 や 故障 の 原因 に な り ま す ) に し て くだ さい 
e テレ ビラ ジオ "電波 時 計 等 か ら で き る だ け 離 れ た 
と ころ 


(映像 の 乱れ や 雑音 が 生じ る こと が あり ます ) 


e 見 や すい と ころ e 部 屋 に 宣 光 灯 が 取り 付け られ て いる 場合 に は 

e 編 兄 の 手 が 届 か な いと ころ 蛍光 灯 を 点灯 させ 、 リ モコ ン が 正常 に 動作 する 

e スト ー ブ な どの 熱 の 影響 を 受け な いと ころ と ころ (電子 式 点灯 方 式 の 蛍光 灯 ( イ ン バ ー タ 

e 付近 の 温度 が 35C 以 上 、 ま た は 0C 以 下 に な ら な い 蛍光 灯 な ど ) を 付け た 部 屋 で は 、 信 号 を 受け 付け 
と ころ な い 場 合 が あり ます ) 


4 。 プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン の 発生 音 「 ジ ー」 音 に つい て 特に 寝室 な ど へ の 設置 は 事前 に 確認 する 
人 必要 が あり ます 。 
e お 部 屋 の 環境 に より 、 空 気 中 の ちり や ホコ リ が 空気 洗浄 機 に よる 空気 循環 で 天井 や 壁 な ど に 
付着 する こと が あり ます 。 こ まめ に お 手入れ し て くだ さい 。 
e つ ッ > 素 樹 脂 や シリ コー ン を 配合 し た 化粧 品 な ど を 空気 清浄 機 の 近く で 使用 する と 、 本 体内 部 に 
フッ 素 樹脂 や シリ コー ン が 付着 し 、 プ ラズ マク ラス ター イオ ン が 発生 し に くく な り ま す 。 
こま め に プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 ユニ ッ ト の お 手入れ が 必要 と な り ま す 。 


棚 置 用 スタ ンド を 使用 し て 、 設 置 す る こと が 
で きま す 。 
棚 置 き 用 スタ ンド 形 名 : FZ-MK5ST-W( ホ ワイ ト 系 ) 


FZ-MK5ST-S (シル / 
詳し く は 、 お 買い あげ の 販売 店 に ご 相談 くだ さ 


設置 の 詳細 は 、 棚 置 ま 用 スタ ンド (FZ-MK5ST) の 
取扱 説明 書 で ご 確認 く だ さ い 。 


当 敵 で 革 品 敵 (| ヽ 較 足 本 宮 記 思 | へ 境 隔 中 喘 思 


4 取り 付け か た 


I. 壁掛 け 金 具 の 取り 付け 


仮 止 め 用 穴 


仮 止め 用 穴 


訪 時 式 ボ ー ド アン シカ = 
(締め 付け 変形 後 ) 


水平 を 調整 し て くだ さい 。 


フィ ッ シ ャ ー 
壁 の プラ グ な ど 
(市 販 品 ) 


く 石 こう ボー ド に 取り 付け る 場合 > 
ボー ドア ンカ ー( 市 販 品 ) 等 を 使用 し て くだ さい 。 


仮 止め 用 穴 


5 力 所 (ネジ 止め 推奨 箇所 ) 


壁掛 け 


= で 


仮 止め 用 の 縦 穴 を 利用 し て 


水平 器 
取り 付け 位置 


ネジ 


水平 器 で 確認 で き な い 場合 は 、 金 具 の 上 部 に ある 
ツメ に お も り を つけ た 終 を 垂らし て 、 水 平 を 確認 
し て くだ さい 。 


取り 付け 場所 を 確認 し 、 市 販 の ネジ で 、 壁 掛け 金具 ( 壁 側 ) を 壁 に 固定 する 
・ 取 付 ネ ジ は 同 梱 し こい ませ ん 。 


製品 重量 に 耐え うる 、 取 り 付 け 場 所 に 適し た 取り 
付け を し て くだ さい 。 


・ 壁 掛け 金具 ( 壁 側 ) は 、 水 準 器 を あて て 水平 に 


取り 付け て こく だ さい 。 


・ 取 付 ネ ジ を 6 本 以上 (四隅 4 本 、 中 心 1 本 、 仮 止め 


用 1 本 ) 用 いて 固定 し て くだ さい 。 


・ 板 壁 内 の 構造 物 ( 間 柱 、 機 (さん) 等 ) を 利用 し 


取り 付け て くだ さい 


・ 間 柱 な ど を 探す の が 困難 な 場合 は 、 市 販 の 


く ALC、 コ ンク リー ト な どの 壁 に 取り 付け る 場合 > 
フィ ッ シ ャ ー プ ラグ (市 販 品 ) 等 を 使用 し て くだ さい 。 


ポ ボード アン カー を ご 使用 くだ さい 。 


・ 壁 に 下 穴 を あけ 、 フ ィ ッ シャ ー プ ラグ を 埋め 込み 、 


ネジ で 取り 付け る 。 
※ フィ ッ シ ャ ー プ ラグ は 、 設 置 する 壁 に 
適し た も の を 使用 し て くだ さい 。 


・ 使 用 する ボー ドア ンカ ー は 必ず カサ 式 の も の を 


ご 使用 くだ さい 。 


・ ネ ジ 込 み 式 の ボー ドア ンカ ー は 締め すぎ る と 、 


保持 強度 が 極端 に 落ち る 場合 が あり ます の で 
使用 し な いで くだ さい 。 


・ 取付 ネジ の ら 本 以上 は 、 間 柱 に 取り 付け て くだ 


さい 。 


下 の マ 印 に 
合わ せる 


マ 印 


選 . 本 体 の 取り 付け 


フロ ント バネ ル を 取り は ず し 、 す べ て の フィ ルター を 取り 出す 


90 度 開い て 
取り は ず す 


つま み を 持っ て 
ブレ フィ ルター を は ず す 


・ 本体 を 横 に し て 作業 を し て くだ さい 。 
・ 本 体 の 取り 付け は 、 フ ロン トバ パネ ル 、 フ ィ ル ター 
を 取り 外し た 状態 で お こない ます 。 


・ 付 属 の ネジ 4 本 で 固定 し て くだ さい 。 


は は ご 宮 周 | 


・ 本 体育 面 の 電源 コー ド 調 整 フ ブック を 使用 し て 
電源 コー ド の 長 さ を 調整 し こく だ さい 。 

・ 電源 コ ー ド に 無理 な 力 が か か ら な いよ うに し 
て くだ さい 。 

・ 予 め 、 本 体 か ら コ ン セ ント まで の 長 さ を 測定 し 
て お いて くだ さい 。 


C ゝ : 電源 コー ド 調整 フッ ク 


・ 電源 コー ド は 必ず 本 体育 面 の 溝 に 通し て く 
だ さい 。 


4 取り 付け か た (つづ き ) 


本 体 を 壁掛 け 金具 ( 壁 側 ) に 固定 する ・ 本体 天 面 の 突起 を 目印 に し て 壁掛 け 金 具 ( 壁 側 ) に ひっ か 
け (①)、 横 に スラ イド し て (⑨) ロ ッ ク し て くだ さい 。 


FFPFFFFFF で で で エエ で で エド エエ デビ ビエ エエ で ビビ エエ エエ エエ エエ エ で すす エエ エビ エエ デ エギ ギ エド エエ デモ だ た 生 


壁掛 け 金具 
WV WV 


本 体 左側 の 突起 を NZ 本 体 右 側 の 突起 を 


金具 の 中 央 に 合わ せ 全体 邊 の 中 央 に 合わ せ 
た と き は 本 体 を 左 に た と き は 本 体 を 右 に 
: スラ イド させ る 。 スラ イド させ る 。 ! 
: ※ 本 体 中 央 の 突起 を 金具 の 中 央 に 合わ せる と 、 取 り 付 ける : 
: こと が で き な い の で ご 注意 くだ さい 。 


ィ ヶ 


・ 本 体 が 確実 に 固定 され て いる こと を 確認 し [て くだ さい 。 


3. フィ ルター・ フ ロン トバ ネル の 取り 付け 


集 じ ん フィ ルター・ 脱 邊 フィ ルター を ポリ 袋 か ら 取 り 出 す 


・ 向 き を 間違え な い 
よう に し て くだ さい )。 


DOT 


(3SJTO) 中 至 分 の 曽 (G3OISND 


3. フィ ルター・ フ ロン トバ ネル の 取り 付け 


プレ フィ ルター を 取り 付け る 


6 | OTBO FH EPMACEEL 
H くだ さ 


フロ ント パネ ル を 取り 付け る し 
ツメ (2 か 所 ) ・ フ ロン ト パ ネ ル は 水平 (90 度 ) に し て 

| , i ツメ に 挿入 し て くだ さい 。 付 
ーー フロ ント パネ ル 

マーーー タ で た 


AA 


・ フ ロン トバ ネル 上 部 の ツメ (2 か 所 ) が 
本 体 に 挿入 され て いる こと を 
確認 し て くだ さい 
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本 体操 作 部 


CCCFFFF エ エエ 上 エエ エエ エエ エエ エエ エエ エエ エエ エ 上 すす に 


電源 プラ グ を コン セン ト に 差し 込む 


本 体 下 部 の 運転 ボタ ン を 押し て 
運転 を 開始 する 


風量 ボタ ン を 押し て 
風量 が 切り 換わる の を 確認 する 


| っ e 

a 時 
nt 

= Sec i 

風量 
} (CE ッ か 
a 。 SecSec oe ae 

1 自動 。 風量 ji 
PD 
ーー 

自動 風量 ii 
間 旨 2 

ロー っ eS うと っ e と っ 

フル パワ | 自動 風量 : 


リモ コン に 電池 を 入れ る 


電池 に つい て 
@ 電池 が 消耗 する と 、 リ モコ ン 操 作 の で きる 範囲 
が 狭く な り ま す 。 


@ 電池 は 、 使 いか た を 誤る と 、 液 漏れ で 製品 が 腐 
食し た り 、 電 池 が 破裂 する お それ が あり ます 。 
・ 充電 、 シ ョ ー ト 、 分 解 、 加 熱 を し な い 。 

* 交換 は 、 ら 本 と も 新しい 同じ 種類 の も の を 
使う 。 
* 長期 間 使 わな いと き は 電池 を 取り 出す 。 
( 液 漏 れ に よる 故障 防止 ) 
* 電池 の 溶液 が 目 に 入っ つた り 、 お 肌 や 衣類 に 付 
いた と き は 、 す ぐに きれ いな 水 で 洗い 流し 、 
医師 に 相談 し て くだ さい 。 


運転 入 / 切 ボタ ン を 押し て 


運転 を 開始 する 
ーー 運転 ・ 現 在 時 刻 の 設定 に つい て は 、 取扱 説明 書 を 。 
ーー ご 確認 くだ さい 。 
SE や 
に ) mame (と) 
ニー = ョ 風量 切換 ボタ ン を 押し て 
sianr 風量 が 切り 換わる の を 確認 する 


風量 切換 の) 1 
入 / 切 切換 入 / 切 
aw まだ は 給 間 学 う 
ie 肝 邊 日 日 
‘FD 
中 sd 
lp 
強 el 
lp 
フル パワー 中 
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レデ 
ーー 
メメ 
に ー 三 
肖 
浄 
機 
"Tl 
て 
三 
大 
(9」 | 
くつ 
Ca ) 


お 問い 合わ せ 先 


メー ル で の お 問い 合わ せな ど シャ ー プ お 問い 合わ せ 
【 シ ャ ー プ サポ ー ト ペー ジ 】 http://www.sharp.co.jp/Support/ 


使用 方 法 の ご 相談 な ど 
! [お 韻 欄 相談 セン ター) Kg.0120-099-233 
mE 還 修理 の ご 相談 な どー EWE PHSp5B、 フ リー タイ ヤル Wm タル 
& [修理 相談 セン ター gg.0120-02-4649 SZ.0570-550-447 


※ 非 通知 設定 の 電話 は 、 最初 に 「186」 を つけ て お か け く だ さい 。 詳 し く は 、 取 扱 説明 書 を ご 覧 くだ さい 。 


* P ュ へ 、 回 溢 回 
シャ ー ブ 株 式 会 社 Rf 

社 〒545-8522 大 阪 市 阿倍 野 区 長池 町 62 番号 
・ 環境 シス テム 事業 本 部 〒58 1 -8585 大 阪 府 八尾 市 北 電 井町 3] 目 1 番 /7 ら 号 生産 管理 ド 


秦 装 


暗唱 
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